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III. Obfervatlo Cometce, Anno .1748, cum altis 
aliquot Obferoationibus qftronomicis a Rev. 
3P. P. Antonio Gaubil e Sor. Jefu ad eun- 
dem tranfmiffa ; in Rejidentia PP. Gallon 
Soc. Jefu Pekini. 

DTE 27 April, mane 3* 30' vidimus comctam 
in medio ftellarum Pegafi /3 A y. 

2 Maii comparavimus etiam cometam cum ftellis 
de quibus agit P. Hallerftein in Flamftedio i<>po. 
Stella in V n° 26' 45". Locus cometae idem ferme 
concluditur feu ex noftra feu P. Hallerfcein obferva- 
tione. 

3 Maii 3 11 mane a et a- Caffiopeae in linea re&a cum 
cometa. b* eft in medio fat precise. 

4 Maii mane 4* f cometa occidentalior 3* ftella in 
Cafliop. apud Flamftedium f 3 tf f 9 cometa. auftralior 
i Q i'. 

5 Maii nihil exa&e obfervari potuit. 

6 Mali mane 2 h yr' linea per .<* et' # Cafliopeae 
paululum ad auftrum cometa^ diftantia$ a ftella * = 
diftantia: /3 a cometa. 

10 Maii vefpere, 9* 14' minima altit. cometae vera 
20 48' f8" cometa occidentalior orientals ftella (com 
ponitur ex duabus) 27' 12" 5 in Flamft^dio ftella Ik 
Tauro 2 f Q et aliquot min. 

If Maii comparavimus etiam cometanl cum ftellis 
P. Hallerftein. Cometh altit, merid. vera p. m. 2 5 fi f 
30" io h 12'. Ccmera auftralior ftella 8'$ altil mer. 
ftellae boreal. 2f p 5-9' 30''. Non bene obfervavimus 
differentiam afc. re&se. 

1 6 Maii 
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1 6 Mai. p. m. vera altit. merid. cornets 26° 16' 
3 2" 5 in reticulo io h 22': comcta orientalior ftelia 
P. Hallcrftein i° 41'. 

17 Maii p. m. io h 40' vera altid. minima cometa; 
2 6° 46' 34'. 

Y* Cephaei ad horarium 7* 54' 58". 
Cometa ad horar. io h 41' 43''. 
Via comets videcur borcalior via ftcllae 38' 20''. 
In fchedulis ncn reperio fat multas obfervationes 
faftas ufque ad 7 Jun. Sed ex comparatione comets 
cum Hevcliana ftelia, de qua infra, et aliis non ita 
bene cognitis mihi, videorpoffc concludere, a die 2^ 
Jun. ad 7mum comets afc. redtam crcviffe 6 grad, 
ct minut. aliquot, declin. vcro decreviffe ff. 

7 Jun. mane i h 15-' ftelia ad horarium 3?' 3o ,/ po(t 
cometam. Stella borcalior i° 30' fat. dubie obfei\ * 
9 Jun. o k 4jt / cometa ad horarium. 

o* 49' 10" ftelia ad horarium A. § 
Comcta bercalior i Q 30'. 
Ufquc ad 12 Jun. nihil fat exacli fuit obfervatum. 
13 Jun. p. rci. 5> h 30' diftantia cometze a ftelia / |{ 

I0 / 20". 

Cometa borcalior 4' 2f". 

Cometa eft orientalior. 

17 jun. p. m. o h 26 1 30" A ad horar. 7 . 

5-3 3 5 R ad horar. j ' 
5-5 25 cometa ad hor. 
Cometa et R in eadem declin. 



* Hevelii ftelia ad ann. 1660. afc. re&a 2° 24' 39". Dift. a 

polo 12° 42 7 I 7". 

§ Stella ^ in Fig. D de la Caille in Afl. PariC 1740. 
i| Stella / in Fig. Z) de la Caille. Acl. Parif. 1742. 

t ^ & ftellarum not* in Fig. D de la Caille, A& Acad. Parir. 
1742. 
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18 Jun. p. m. 9 k $z f 14" ^ ad horar, 

10 ip 2t R ad horar. 
24 ^7 cometa ad horar. 
Cometa auftralior A i6 f 30" 
auftralior 2? 10 20. 
Diebus fequentibus tubo 7 ped. et amplius, cujus 
apertura = i°o' 24", obfervatus eft cometa cum ftel 
la 2) in Fig.fl. £* Caille Aft. Acad. Parif. 1742. Nul- 
lum fere fucceflum habuere multae ex illis obferva- 
tionibus: refero tantum duas, qu& non mihi videntur 
omnino exacfoe. 

27 Jun. p. m.ftella T> intrat in tubum 9* 23' 10" 

exit ex tubo 9360 
cometa intrat 9 40 28 

exit 9 52 16 

Cometa concluditur borcalior 19' 40''. 
29 Jun. © intrat 11* 1' 40" p. m. 

exit 11 14 51 
Cometa intrat 11 23 5-4 
exit 11 36 o 
Cometa conciudit borcalior 12' aut forte 13'. 
Non facile videbatur cometa 29 Jun. fuerc nubes 
diebus 30 Jun. 1 ct 2 Julii j nee ckindc qu&fuus eft 
cometa. 

En, domtne illuftrifllme, obfervationcs aliquot 
cometa?. 



Fckini, 8 Nov. 1748, 



Ant. Gaubil, S.] 
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Obf> conjunBionis Martis cum Venere. 

1748. t. v. 1 5 Mart. p. m. 8 k 10' limbus Occident. $ 
difiat a limbo occidcntali 2 1' 29". 

Obf. aliquot Ecliff. Sat ell. Jovis. 

13 O&ob. p. m. tempore vero 9 h 40' 30" ima Em. 

31 fatcll. V. tub, 1 5- pcd. 
15 O&ob. p. m. tempore vero 8 h 37' 26" Emerf. i* 

fatell. eod. tubo. 

20 O&ob. p. m. tempore vero 10* j' $6" Imm, total. 
31 fatell. eod. tub. 

21 O&ob. p. m. tempore vero 5* fi ! 12" Emerf. 2^ 
fatell. cod. tub. dubie. 

28 06tob. p. m. tempore vero 8 h 2p' 20" ima Em. 
2^i fatell. eod. tubo. 

7 Nov. p. m. tempore vero 8 h 52' $9" ima Emerf. 
ii fatell. eod. tubo. 



IV. An Accowtt of an Aurora Auftralis, 
fern Jan. 23. 1749-50, at Chelfea, by 
John Martyn, F. R. S. Prof. Bot. Can- 
tab, communicated by Martin Folkes, Efq\ 
Praef. Reg. Soc. 

Readjzn. 25. **A N. 2$. 17 j§ at about half an Hour 
1 749"S°- ^y after five in the Evening, cafting my 
Eye accidentally toward a Window which looked 
to the S. S. W. I thoughtl faw a reddifh Light about 
the Planet Venus, which then fhone exceedingly 
bright. Being fufpicious of fomeFire in the Neigh- 
bourhood, I went immediately to a Window on the 

S f 2 Stair- 



